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P U B L I C A T I E B L A D . 


BESLUIT van den 8sten Maart 19U, tot wijziging van het be­ 
sluit van den llden September 1923 (P. B. 1923 No. 68), ter 
uitvoering van artikel 29, laatste lid van het Reglement van 
Krijgstucht voor de Kolonie Curaqao. 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Curagao, 


Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 29, laatste lid, 
van het Reglement van Krijgstucht voor de Kolonie Curagao 
(P. B. 1923 No. 2) het noodig is, het navolgende vast te stellen: 


Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, besloten: 


Artikel I. 


Het tweede lid van artikel 1 van het besluit van den llden 
September 1923 (P. B. 1923 No. 68) wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 


„Voor onderofficieren en mindere militairen op maande- 
lijksche bezoldiging wordt het bedrag der dagelijksche soldij ge­ 
vonden door deze maandelijksche bezoldiging te verminderen met 
respectievelijk f. 15.— voor een mindere militair en een onder­ 
officier beneden de rang van sergeant, f. 20.— .voor een ser­ 
geant, f. 25.— voor een sergeant-majoor en f. 30.— voor esn 
adjudant-onderofficier, en daarna van het 1/30 gedeelte van het 
resteerend bedrag der bezoldiging een som van f. 3.— af te 
trekken voor voeding, kleeding, enz.". 


46 


2 • 


Artikel II. 


Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag : 
dien zijner afkondiging. 


Gegeven te Willemstad, den 8sten Maart 1944, 


P. KASTEEL. 


De gouvernements-secretaris, 


GRONEMEIJER. 


Uitgegeven den 15den Maart 1944. 
De gouvernements-secretaris, 


GRONEMEIJER. 


